


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL l. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
Lieutenant governor 

JUOYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


06/04/2010 


Allison Callahan 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear ADA Callahan, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. Included 

are copies of the following: 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC Spectral analytical data for samples # 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

GC/MS testing was performed by Della Saunders. All other analyses were performed by A nni e 
Khan (Dookhan). If you have any questions about these materials, please call me at the number 
below. 


,r 


' 

Annie Khan (Dookhan) 
Chemist II 
Drag Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617)983-6631 
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DEPARTMENT 


puurv n 


DRUG RECEIPT 


PAGE #_ 


Lk± 


DESTRUCTION #_ 

District/Unit_ ~~ | j J _ _ < ~TI _ 

Name & Rank of Arresting Officer *-*• 1 •*- i /4rt x \o vVV '^ _ 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 


eJ^LT M 4- 



STATE 


LAB USE ONLY 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 


GROSS 

QUANTITY 


GROSS 

WEIGHT 


ANALYSIS 


Q> c<a i 


in 


Uo / 


P/fe^ /X //fiC 

i. vwls. i^/ 


-ft*= 


To be completed by ECU personnel only 


Name and Rank of Submittiptf Officer 


Received by . 


BPD Form 0038-BIS-0907 (prev. 1763) 



ihzQ^i 


ECU Control # 
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No, 


Date Analyzed: crp t fi ?nnQ 

City: 

Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: 

P.O. Diana Lopez 


Def: 

| 

1 

amount: 


Subst: SUB 

d. Cont: 

3 Cont: pb 


3 Rec’d: 

08/13/2009 

No. Analyzed: 

>ss Wt.: 

18.17 

Net Weight: \ 0 -iS 



# Tests: 9^*0 

Prelim: 

coccxuia 

w 

Findings 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 


Officer: 
Def: 
Amount: 
No. Cont; 
Date Rec'd: 
Gross Wt: 


Prelim: 


P.O. Diana Lopez 


26 Cont: pb 
08/13/2009 
22.97 


Subst: SUB 

No. Analyzed: \2> 
Net Weight: v 
# Tests: *-) £ 


Findin 9 s 



No.| 
City: 
Officer: 

Def: 
Amount: 
No. Cont: 
Date Rec'd: 
Gross Wt.: 


Date Analyzed: 

Boston D.C.U. Police Dept. OCT 2 6 2009 

P.O. Diana Lopez 


1 Cont: vial 
08/13/2009 
21.36 


Subst: LIQUID 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Tests 


# Tests: 

Prelim: ^rosve^ovone Findings. 


Folk_OIG_PRR_052839 












Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept. OCT 2 6 2003' 

Officer: P.O. Dian a Lopez 

Amount: Subst: LIQUID 


No. Cont: 1 Cont: vial 

DateRec'd: 08/13/2009 
Gross Wt.: 22.37 


No. Analyzed: 
Net Weight: 


Prelim: - ^ 


# Tests: f\ 

w 

Findings. 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 

No. of samples tested; 


AGENCY 











# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

u 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

1 


O -2M.O \ 

3.7>6frS 

26 




2 

3-vm 

o 

3.4\0^ 

27 




3 

3 . ho§-4 

o * 

- 4 3>S fc> 

28 




4 




29 




5 




30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 ! 




14 




39 




15 



j ' ■ " 

40 




16 




41 




17 



| 

42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 





Calculations: t0frrwOv 




r \0- \ S m.3> 


L S/t/jUr 
&lc C'l£$ 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE tt 
No. of samples tested: \5 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

\<S XLs 


"i \ >v> a. cVU 


Gross Wt {x fa): m • ~5> °\Q \ 
Gross Wt (\3 ): *V x %~ 0 °\ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt:_ 

^=S> 


OAe■YVLfi.r \ \ 13 \2>lSO 2. 

0\\( jjuu > ;o vowo \ ^ 2- ^ ^ S ^ T. 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

\ 3> Thiocyanate ( -\-) 
Marquis 
\& Froehde's 
\ 3 Mecke's_ 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

^ Chloride y _ 

13> TLTAj_jj_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS C.(AC caj±£ 

DATE a<V 2.-0^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS (OcuUfi 
MS 

OPERATOR \b<L^ 

DATE QV t S -<X 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_052843 









Sample #; 


# samples tested: 


H 

I 

Packet Weight 

Nat 

Weight 

# 

1 


imE^si 

i 

------ - - 

o- *30. 

o. as v 

0 • S C t&S' 

26 




2 


e>-0*")£> 

O - H'tLO 

27 




3 

6- 5%-iS 

o.o ^pn 

O- v4%">& 

28 




4 

0 -<\°ib \ 

o-o^-oa 

O-^0&§- 

29 




5 

0-S\H2. 

0-0% b3 

0 . 

30 




6 

0 -SMSfU 

0-0^55- 

0 • M5V4<o 

31 




7 

o-sn&b 

O * VCSb 

0 -Miso 

32 




8 

O-SS^ 

O - O l5r~) 

0 

33 




9 

o- ’s°iO°t 

0 -1033 

0, MS'Ob 

, 34 




10 

o- ss-sn 

o - \oxS 


35 




11 

O' b^to 

o - toib 

0- 

36 




12 

o. 

0 - ObS% 

O '?> Ssu 

37 




13 

Q- SSY°l 

O- \X2P| 

O , m 2.VX 

38 




14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 



............ ’. . 

18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




_2LJ. 




50 




Calculations: PocrN ujv 
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PHYSICAL DESCRIPTION: 

cxeojx Yl^uuLcSL va v ovcxY 

USD 0<iAe<-»c\cuVo 

uur\\ VOo C^G^Aco') 


Gross Wt ( ):_Vfi^nS 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


I' O f 0^> v 0o e>\c\<'i<H t? rb^ionevA- iOd'Jn'N^ 


~~VCXct\ ^ (2/LC-oC 1 ' —Y 3 CV 0"V -S.<2,oa,Vq. (_$l “**■ vOi"ACi.^crV , 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( _) ~ 
Marquis -> 
Froehde's 
Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 

Y‘\>9 loni * v vC> 

MS 

OPERATOR_ 

DATE_ 

Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

v O v o^V 

T £S>V cOooN 

~VessV=>’s 4 s es\cr\ o. c<^ <? v oc\oLv£ 
10 or\ u 


Gross Wt ( ): 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


V<Asx\^<yuic£i. - \\Cj^ vr^-yovCr\ 


PRELIMINARY TESTS 


Soot Tests 

Microcrvstalllne Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ~) — 

Chloride 

Marquis 

TLTA ( ) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

-rir ,_ 

- 

Mecke's 

C^c = <£> 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ftyyy v Qo \*<Q I T ^ , RESULTS_ 

DATE G^y- G>'A'-O gL < _ ^0v.A<V\VC MS 

OPERATOR 

V Q-vA-O 0 ! 

DATE 


Revised 7/2005 







1 


Sequence Name: C:\msdcbem\l\sequence\101909ASD,S 
j Comment: 

Operator: ASD 

Data Path: D:\GC DATA\1Q_19_09\ 

Instrument Control Pre-Seq Cmd: 

Data Analysis Pre-Seq Cmd: 

Instrument Control Post-Seq Cmd: 

Data Analysis Post-Seq Cmd: 

Method Sections To Hun On A Barcode Mismatch 

(X) Full Method (X) Inject Anyway 

( ) Reprocessing Only ( ) Don’t Inject 


Line 


1) 

Sample 

1 

01 

2) 

Sample 

2 

02 

3) 

Sample 

3 

03 

4) 

Sample 

4 

04 

5) 

Sample 

5 

05 

6) 

Sample 

6 

06 

7) 

Sample 

7 

07 

8) 

Sample 

8 

08 

9) 

Sample 

9 

09 

10) 

Sample 

10 

10 

11) 

Sample 

11 

11 

12) 

Sample 

12 

12 

13) 

Sample 

13 

13 

14) 

Sample 

14 

14 

15) 

Sample 

15 

15 

16) 

Sample 

16 

16 

17) 

Sample 

17 

17 


Sample Name/Misc Info 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 
SCREEN 





9 


i 






O' 


Last Modified: Mon Oct 19 12:49:06 2009 


Page; 1 
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Area Percent Report 


; 

/ 


f 

L™ pile 
/Daca Pi 

/ siQ n£L ^ S 
j Aeg 0n 
/ sample 
/ Misc 
f alS Vial 

integration 

method 

r-n -i f T * 


D:\GC DATA\ 1.0_19_09 \ 

01-D 

FID1A.CH 

19 Oct 2009 12:51 

BLANK 

ASD 

1 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 
C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 



SCREEN.M Mon Oct 19 13:25:12 2009 


Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data Fi^ e 
Signal(s) 
Acg On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\10_19_09\ 

01 -D 

fidia.ch 

19 Oct 2009 12:51 

BLANK 

ASD 

1 Sample Multiplier: 1 


integration File: autointl.e 


Method 

Title 


C:VMSDCHEMN1\METHODS\SCREEN.M 


Signal : FIDIA.CH 


peak R.T. Start 

# min min 


End PK peak 

min TY height 


peak peak % of 

area % max. total 


1 1.260 1.234 1.452 BB 721918200 9451747969 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9451747969 


SCREEN.M Mon Oct 19 13:25:11 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal (si 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\10_19_09\ 

02 .D 

FID1A.CH 

19 Oct 2009 13:26 

COKE/CODIENE STD 
ASD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 



SCREEN.M Mon Oct 19 14:00:40 2009 


Page: 2 
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Area Percent Report 




■&v 

t 


d .\GC DATA\ 10_19_09 \ 

02 -D 

FlDlA-CH 

19 Oct 2009 13:26 

COKE/CODIENE STD 
ASO 

2 Sample Multiplier: 1 


, . c-\MSDCHEM\l' \METHODS\SCREEN.M 

Method 


Title 

signal 


FIDlA.CH 


peak 

# 

1 

2 

3 


R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1.260 

1,232 

1,474 

BB 

724322889 

9544937775 100, 

00% 99.385% 

7.370 

7,321 

7,402 

BB 

3820828 

30072121 

0,32% 

0.313% 

7.942 

7,911 

7.996 

BB 

3521448 

29003336 

0.30% 

0.302% 


Sum of corrected areas: 9604013232 


SCREEN,M Mon Oct 19 14:00:40 2009 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_052851 





Area Percent Report 


p. \GC DATA\10_19_09\ 

11 -D 

FID1A.CH 

19 Oct 2009 18:46 

BLANK 

ASD 

11 Sample Multiplier: 1 


Via 1 

P^ ce grati°n File: autointl.e 


Method 

Title 


C : \MSDCHEM\ 1\METHODS\SCREEN. M 



SCREEN.M Mon Oct 19 19:20:34 2009 


Page: 2 
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Area Percent Report 


/ 

/ 


>a Path 

la Fi le 

glial ( S ) 


On 


/P 

5axnpi< 


AliS Vial 


D:\GC DATA\10_19_09\ 

11 .D 

FID1A,CH 

19 Oct 2009 18:46 

BLANK 

ASD 

11 Sample Multiplier: 1 


integration File; 


autointl.e 


Method 

Title 


: C:\MSDCHEM\1\ METHODS VSCREEN.M 


Signal : FID1A.CH 


peak 

# 

R.T. 

min 

Start 

min 

End 

min 

PK peak 

TY height 

peak 

area 

peak % of 

% max. total 

1 

1.260 

1.237 

1.527 

Sum 

BB 723563439 9613530914 100.00%100.000% 
of corrected areas: 9613530914 


SCREEN.M Mon Oct 19 19:20:34 2009 


Page; 1 
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Area Percent Report 



Folk_OIG_PRR_052854 







Area Percent Report 



ks 

£' 

viai 


D:\GC DATA\10_19_09\ 
12. D 

fidia.ch 

19 Oct 2009 19:22 


ASD 


12 Sample Multiplier: 1 
^integration File: autointl.e 


Method 

Title 


C:\MSDCKEM\1\METHODS\SCREEN.M 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R. T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.260 

1.233 

1.494 

BB 

711095827 9625877166 100.00% 93.289% 

2 

2.596 

2.568 

2.698 

BB 

1768421 

18555626 

0.19% 

0,180% 

3 

5.127 

5.108 

5 .178 

BB 

183459 

1318915 

0.01% 

0.013% 

4 

5.865 

5.808 

5.942 

BB 

16678195 

173744061 

1.80% 

1.684% 

5 

6.302 

6.278 

6.338 

BB 

131272 

951450 

0.01% 

0.009% 

6 

6.462 

6.415 

6.498 

W 

2478075 

21858727 

0.23% 

0.212% 

7 

6.519 

6.498 

6.572 

VB 

5425647 

40389983 

0.42% 

0 ,’391% 

8 

6.764 

6.728 

6.796 

PV 

213860 

2196628 

0.02% 

0.021% 

9 

6.860 

6.837 

6.898 

W 

130961 

1329291 

0.01% 

0.013% 

10 

7.072 

6.985 

7.108 

BV 

23481578 

330940431 

3,44% 

3.207% 

11 

7.124 

7.108 

7.153 

W 

1543422 

12426181 

0.13% 

0.120% 

12 

7.302 

7.244 

7.320 

PV 

160386 

1564616 

0,02% 

0.015% 

13 

7.618 

7.598 

7.658 

BV 

666995 

7450536 

0.08% 

0.072% 

14 

9.320 

9.265 

9.343 

BV 

4969664 

72319133 

0.75% 

0.701% 

15 

9.359 

9,343 

9.408 

VB 

584208 

7450951 

0.08% 

0.072% 


Sum of corrected areas: 10318373693 


IREEN.M'Mon Oct 19 19:56:03 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 



DATA\1CL19_G9\ 

?. P 

g Oct 2009 19:57 

rv ASP 

^3 Sample Multiplier: 1 
pile: autointl. e 
: C:\MSDCKEM\l\METHODS\SOREEN.M 

Signal: 13.D\FID1A.CH 


3200000 

3000000 

2800000 

2600000- 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000; 

600000 

400000 

2000001 


Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00' '24'oV ^ 26,00 ‘ 


SCREEN.M Mon Oct 19 20:31:32 2009 


■nr-f-r-n-T-j 

28.00 

Page: 2 
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Area Percent Report 



or’D??T?T\T m Mon Oct 19 20:31:32 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 


0: \GC DATA\10_19_09\ 

14.D 

V ; PIDIA.CH 
; 19 Oct 2009 20:33 


: 14 Sample Multiplier: 1 


§sf 


ion Pile: autointl.e 

: C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREED,M 



SCREED.M Mon Oct 19 21:07:08 2009 


T “ 

28.00 

Page: 2 
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Area Percent Report 


T 


Path 
a pile 

Snails) 
s c<a O' 1 

sample 
Mi sc 

AtS Vial 


D:\GC DATA\10_19„09\ 
14.D 

PID1A.CH 

19 Oct 2009 20:33 


ASD 


14 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal 

: FID1A. 

, CH 






peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak peak 


% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area % max. 


total 

1 

1.260 

1.237 

1.497 

BB 

729780901 9408331894 100.00% 

9 9.515% 

2 

8.659 

8.617 

8.682 

BB 

175164 

1776464 0.02% 

0 

. 019% 

3 

12.421 

12.307 

12.494 

BV 

1376231 

44038611 0.47% 

0 

.466% 




Sum 

of corrected 

areas: 9454146969 




SCREEN.M Mon Oct 19 21:07:08 2009 


Page: 1 
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Area Percent Report 



DATA\ 10__19___0 9 \ 

vc , V 

■gpl A-CH 

[9 Oct 2009 21:08 

gPANK 

r. hSD 

; ^5 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 


: C:\MSDCHEM\1\METHQDS\SCREEN.M 


Signal; 15.D\FID1A.CH 


3000000- 

28000001 

2600000j 

2400000] 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000; 

200000j 

0 


=r 


T~ 


~T~ 




T" 




1-s—J—|—1—1—|—1—p 


nr 


n 


"ime 2.00 4.00 6.00 8.00 10,00 12.00 14,00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

IEEN.M Mon Oct 19 21:42:38 2009 Page; 2 
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Area Percent Report 


pata Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\10_19_Q 9 \ 

15 .D 

FID1A.CH 

19 Oct 2009 21:08 

BLANK 

ASD 

15 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 

Title : 

Signal : FID1A.CH 


R.T. 

Start 

End 

PK peak 

peak 

peak % of 

min 

min 

min 

TY height 

area 

% max. total 

1.260 

1.228 

1.518 

BB 739763005 

9719898360 100.00%100.000% 



Sum 

of corrected areas: 

9719898360 


SCREEN.M Men Oct 19 21:42:38 2009 


Page: 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675402.D 

DCS 

15 Sep 2009 10:54 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


Sit k/id /¥/ 

675402.D Thu Jun 03 11:30 :36 2010 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3 

-2009\SYSTEM4\09 15 09\675403.D 

Operator 

DCS 



Date Acquired 

15 Sep 2009 11:07 

Sample Name 

QC MIX 


Submitted by 
Vial Number 

3 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 






4 

03 

TIC: 675403.D 

1 





« 




\ 

1 



4.69 l 

TO 

H TO 

_Bh 



1 

1 

i_____ ____....__... .. 

[Tirne--> 


' ' ■■■I UJ 

MMHSl 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 

4.033 


1253954 61.61 100.00 

4.694 



781511 38.39 62.32 


675403.D 


Thu Jun 03 11:30:40 2010 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675403.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 11:07 

Sample Name : QC MIX 

Submitted by : 

Vial Number : 3 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


\bun<Jance 


Ave7agroT4W 


i do I j i52 i rr | | 27r 

r, !, ,1,69,11,, , hill III ,|. i, 135 , | 207216 230 244 259 | 281 

0 --rf H'i I ' f T i ' fir f i Mr j'r-mi T t i i ftWi tn ' H fr.Tfm- n , I , ‘ vH i I i , | i'l 1 , i I i i f r i i . iT T rt i nn, h ' n j i i i ) , i i i t i i , r i i i , i n t I i i i i i j i n t I‘i 

m/z-> _ 40 50 60 70 80 90 100 110 l20 l30 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 2^0 270 


bundance 


#29: COCAINE 


20 42 


68 ! I 

o l ■ Ji4^lXr 

rn/z- > 40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 1 


,_ c 152 166 i ■ 272 

,??■? ■ ■ ■ ■ ! i J' t.. .. ill. j. 214 _ 2 44 , 25 9 j. ^ ^ J, 

"l3o’l4cTl50 lOTTl^OO 260^0 2^0250 2io 25 o2^0 ^O^^O 290^0' 


675403.D 


Thu Jun 03 11:30:41 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052864 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcguisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675403.D 

DCS 

15 Sep 2009 11:07 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine @ 000076-57-3 96 

Hydrocodone 000125-29-1 32 



Folk_OIG_PRR 052865 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675420.D 

DCS 

15 Sep 2009 15:02 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675420.D 


Thu Jun 03 11:31:04 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052866 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675421.D 

DCS 

15 Sep 2009 15:16 

COCAINE STANDARD 

21 

DRUGS 

RTE 


Sundance 


1500000 


1000000 


500000 



~T!CT67M217CT 


OUrr, 


' 9.feo ' ' ' 



Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 



4.039 

1858459 100.00 

100.00 




675421 .D 


Thu Jun 03 11:31:08 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052867 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675421.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 15:16 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052868 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675431.D 

DCS 

15 Sep 2009 17:34 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


675431.D 


Thu Jun 03 11:31:37 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052869 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcguisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09__15__09\67 5432 .D 
DCS 

15 Sep 2009 17:48 


ASD 
32 

DRUGS 

RTE 


ptfnmdance 

j 2000000 

4 

TICT575T12D 

04 

1 

1500000 



1000000 


1 

j 

500000 

i 

i 0 : 

j 

j 

| 

I 

i 

L 

(rime--> 

2,00 zbb 3.bo' ' 3,50 ' 4.bo ‘ 4,50 ’ 5.00 ‘ 5,50 " ' 6.00 ’ 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 



Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

4.036 


wm 

m 

100.00 


675432.D 


Thu Jun 03 11:31:50 2010 


Page 


1 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\67S432.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 17:48 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 32 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


ftbuMance 




! 1 61 68 I j 122 162 I 198 272 

fo/z-> __ 40 50 60 70 80 90 l6o 110 1^0 130 140 l 60 160 17Q 180 100 260 2i0 2^0 230 24 0 25 0 260 270 280 290 30 0 


jftbunHan^' 




j j j 51 68 I I 122 j 198 272 

i oi4K.,WiM....... L ..... 

Wz-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l40 150 160 170 ido 190 200 210 2^0 230 240 250 260 270 : 


675432.D 


Thu Jun 03 11:31:51 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052871 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:01 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 


1 

3,29 

4 

04 

l 

TTCT675?33D 







Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3.288 


176052 

8.49 

9.28 

4.039 

1896377 

91.51 

100.00 


675433.D Thu Jun 03 11:31:54 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052872 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 

DCS 

15 Seo 2009 18:01 


ASD 
33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80 


60 


40 i 


73 


20 51 


42 


63 


101 


89 


Vw^ragedT3^6TTo3.T(^Irrr675433Tr(T 
148 


204 


121 


) 80 70 80 90 100 110 120 130 140 15 i 


1131 


hri/z~> 40 50 80 


176 

^158 r J ^ 

^ido iTo i^o ibcTJbo 


281 


2?02 W 


Abundance 


80 


jrr \fz~2 


60 


40 


20 


0 


73 


51 63 


#84039: IrhTdazoIZ.'l-bffffiazoTeT 2,375,6-leIrafi^ 


204 


148 


101 


127 


89 


117 


JWjWrt 


135 


176 

157 167 I 185 


■> 40 50 60 70 80 90 


j.inuy ,}. } l4 . j ■ 10 / too . s 

ioo W : 1J0i $o WTSTSio ^o^F^b r ^ 15 b^F 2 ^ 25 o 


675433.D 


Thu Jun 03 11:31:55 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052873 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675433.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:01 


ASD 
33 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


pibundance 


80 


60 


40 


20 


jiVz 


42 

! 


40 


51 




68 


94 


■ Wf - . fi' i 

50 60 70 80 


, ^iil W H- i ,,, i | i ' h ,-rp v'o [V7. 1 I' .i .- t t , ■ i . I ■ ■ ■ ■ iw ,. ■ ■ ■ . h - .r -r 'i . ,, rpr , .., ■ ■ r -pr, . rr . T , ■ ■, i - . ,TpL M ,. .. , .> i. 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


'Average 6147012 to 4.13‘9 min.: 675438. D (-T 


182 


105 


122 


135 144 !u 1 ® 6 


198 


207 222 


303 


242 


272 
259 | 281 



675433.D 


Thu Jun 03 11:31:56 2010 


Page 3 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:15 


ASD 
34 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

TICT67543TO 

i 

4 

04 

2000000 



1500000 



j 

| 1000000 

j 

1 


i 

1 

1 

I 

| 500000 


| 

i 

j q 

3.28 

A 

1 

1 

L _ _ ... . ... . 


2.00 ‘ 2.50 ‘ 3.66 ' 3.50 4.66 ’ 4.50 ’ 5.66 5.66 ' 6,66 6,50 7.00 7,50 8,00 8,50 9,t>0 9^50 | 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.282 

271352 

11.08 

12.46 

4.038 

2177471 

88.92 

100.00 


675434 .D 


Thu Jun 03 11:31:59 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052875 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

DCS '.. 

15 Sep 2009 18:15 


ASD 
34 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2, 

3,5,6-fcct 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


| 60 


40 


20 

51 

1 j, < 

0 

m/z~> 

40 50 60 


73 


Avera0e 10 3 ' 3721r ’ in: 675?3 ^°Tr 


101 


121 


204 



i 



1 127 

63 

1 i ! 

44^44 

4 

89 

kJiUJi 


i 

il 176 

135 14 ? | 157 169 182 | 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z~> 


04 


'S'f?342?Tlmiaazdl271 T 5)(RazoTe;^;3^^-lerraTiy3rd ; ff : ph8nyl^ 

148 


73 


39 45 01 63 

■—<1| ‘ 4- 


101 


89 

QR 

90 10 


127 


j , 106 lift, 


0 1 


121 

K4 




134 






204 


176 

l 157 169 ! 189 iji! 

50 ^ Vof 170 iio" ’ mo ’ " 53b 


675434.D 


Thu Jun 03 11:32:00 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052876 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675434.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 18:15 

Sample Name : mHlUHi 
Submitted by : ASD 
Vial Number : 34 

AcquisitionMet h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


jAfxmdance 


JrT 


! M 1 68 1 I j I 152 166 I 1 ? 8 272 

Z~> 40 50 60 70 80 90 100 120 ifo 140 150 160 170 180 190 200 210 2&5 230 240 250 2&) 270 280 290 3C 


{Abundance 


'#2grCO^ATNE~' 


j 40| 


' 105 


I i !■ ! . I** i 135 166 |! 

fm-r^mW'F TW l- r i , "rl4T4-TT-|-rT L H-t^rrT^HV^'pr-T- i i pri T-TWH-Tji^i4pr 

10 90 ICO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


/z~> 40 50 60 70 80 


214222 244 259 J h 

0 210 2^0 230' 240 250 260' 270 iScTSSo 300 ' 


675434.D 


Thu Jun 03 11:32:01 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052877 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675435.D 
DCS 

15 Sep 2009 18:29 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675435.D 


Thu jun 03 11:32:04 2010 


Page 


1 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675436.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 18:42 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


fif>undance~ - -~ ~TFC^TSSSBIT 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675436.D Thu Jun 03 11:32:08 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052879 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675437.D 

DCS 

15 Sep 2009 18:56 

COCAINE STANDARD 

37 

DRUGS 

RTE 


jAbundance 
| 1500000 


41 


|03 


1000000 

500000 


TICT675337;D 


hme«> 2,00 ’ 2,6o 3.60 3.bc 

4.60 '' 4.66 ' 5,60 ‘ ' s.bo ' e.66' 

' kho * 1 7.66 c ' 7 . ho '' 8.66' * a.ho'‘ 9.66 ' ' 6.66 '' ; 1 


Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 

4.035 

1838567 100.00 

100.00 


675437.D 


Thu Jun 03 11:32: 12 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052880 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675437.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 18:56 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052881 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\675438.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 19:10 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 




***NO INTEGRATED PEAKS*** 


Ratio % 


675438.D Thu Jun 03 11:32:16 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052882 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:24 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 



4 

.TIC: 675439D ' . .. 1 

04 

2500000 



2000000 



1500000 



1000000 



500000 

! 0 

3.28 

. _ _- - t 

jrime~> 

2.66 ' 2.5b 1 ‘ ibo 1 ifeo ’ ’ 4.06 ‘ 4,bb ‘' abb ‘ abb' f abo'' abb'' f.56' rib ' 8,66' 8,66 9.00 9.50 | 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 257923 7.03 7.56 

4.044 3412158 92.97 100.00 


675439.D 


Thu Jun 03 11:32:20 2010 


Page 1 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Sep2009 19:24 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


SSfiuhdance ' “ " Averag¥oT3,256 to 3.420 min.: 675439.□ (-) 




675439.D Thu Jun 03 11:32:20 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR 052884 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675439.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^ 2009 19:24 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 




675439.D Thu Jun 03 11:32:21 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052885 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675440.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:38 


ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

25000001 

i 

2000000 

1500000 

1 000000 j 

500000I 



j 


3.28 


frime--> 2.00 ' ‘ 2.60 

11 3.66' 3 . 66 1 ‘ 4.66 4^66'' s.feo 

1 iho 1 ' 6,66 

1 6.66 ! 7.00 1 1 7,66 1 1 8.66 ' 8.60 1 ! 9.66 9.66 r 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

258555 

8.54 

9.34 

4.039 

2769302 

91.46 

100.00 


675440 .D 


Thu Jun 03 11:32:25 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052886 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\675440.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^ep 2009 19:38 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.28 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo [2,1 -b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance " “ Average of £257 to 3.389 min.: 675440.D (-) 




675440.D Thu Jun 03 11:32:25 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR 052887 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675440.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:38 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


K5Un3ance 


80! 


80 


40 


20 


42 


51 


67 


&2 


94 


~7wer ageoT 4D13To 471451rhTn:r67544^ir{ : y“ 


182 


105 


122 


135 ^6 


198 


207 223 242 


303 


272 

260 ! 281289 


rn/z—> 40 50 60 70 80 90 l60 110 120 130 MO 150 160 170 IfiO 190 200 210 220 2Z0 240 250 260 270 280 290 360 



67544 0.D Thu Jun 03 11:32:26 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052888 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675441 .D 
DCS 

15 Sep 2009 19:51 


ASD 
41 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.276 

650829 

11.61 

13.42 

4.049 

4849087 

86.51 

100.00 

4.657 

105249 

1.88 

2.17 


675441.D 


Thu Jun 03 11:32:29 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052889 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 
DCS 

15 Sep 2009 19:51 


41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


K6un3ance ' ' . ‘ Average of3.260 to 3:414min:e75441.D(-) 

i I T 



^Sundance 


80 


60 


40 


20 


L/z~> 


■#84039:TmidazbI27PB 
148 


73 


51 63 


101 


89 


127 


11 


J 


136 


2Q4 


176 

i 157 167 | 185 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 l90 200 


210 220 2$02io2i>0 2&) 2)bl>80 290 300310 


675441,D Thu Jun 03 11:32:30 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052890 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : l^Se^2009 19:51 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.05 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


~Averagodr4.011fo'4.064mln.: 675441.Of-] 


51 67 I I I I 122 

[ oLj 4 ', , 1 1 , . - i I' j ' k -rrrlvt 

frVz- > 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1 


i -J52 -tfic 

i J 1351 44 j)j i 200 222230 242 258 j. 288 |, 

1 S 0 iio'TSo^^iSoSoTSo25 o^o25o" 2SoW62Eo2S51^o 255^5o^5o t 


\bundance 


i^cucainf" 


152 166 


40 50 60 70 80 90 


T t i ~ i i ^M i i - rH Wr- t \ nh I I tt i r4‘ r i ^ iih 1 ttt - i i, r -p/Vr r-p ' t r4*| i t i- n - v 

100 110 120 l60 140 150 160 170 160 190 200 21C 


214222 244 259 


70 280 290 300 


675441 .D 


Thu Jun 03 11:32:30 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052891 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675441.D 

DCS 

15 Sep 2009 19:51 


ASD 
41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C: \DATABASE\NIST98.L 

PKU RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.66 C:\DATABASE\NIST98.L 

cis-Cinnamoylcocaine 000521-67-5 98 

Cinnamoylcocaine 1000247-78-7 70 

Cocaine 000050-36-2 64 


jABimdance 


80 


Average of 4.636 to 4.7TG min.: 675441.D (■) 


fn/z--> 



it 4 i I 1 i I •■■■■ ! ■ r-TVprrn-l-T 

80 100 120 140 160 


srirririir asrw 340 * 



OLW-.-U-^-r 

|m/z-> 40 60 


’eo 160 120 


iio^T^O llo25d 22o' 240 ' ’ 2§0 280~ ' 3b6~" 3^6 


675441.D 


Thu Jun 03 11:32:31 2010 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 052892 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675442.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:05 



42 

DRUGS 

RTE 


r 


bimdance 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


,04 


HTC:675M2;D 


3.28 


0 ‘ 

It it 


j 

frime~> 2.00 2 ,k 6 

3.00 3.50 4.6o 4.50 5.00 

' 5.66 ' ' 6.00 ' 

' 6.5o ' 7.66' 1 7 . 66 r 1 8.66 ' 6 . 66 ' 1 6 . 66 '' 6.66 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.277 

693576 

14.48 

16.93 

4.044 

4096494 

85.52 

100.00 


675442.D Thu Jun 03 11:32:35 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052893 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675442.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:05 



42 


AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo [2 ,1-b]thiazole. 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo [2, 1-b]thiazole. 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


Wz~> 


51 


41 

tVIm4 


|Wtl|4 


73 


63 


101 


|B1 


40 50 60 70 80 


fm 


Average of325ff fQTmmZWmVZXnFT 
148 


121 


204 

i 


89 

i ii ii i 

176 

. 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


281 


2 



675442.D Thu Jun 03 11:32:36 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052894 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675442.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15_ Sep 2009 20:05 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.04 

C:\DATABASE\SLI.L 




COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_052895 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3 - 2009\SYSTEM4\09__15_09\675443 . D 
DCS 

15 Sep 2009 20:19 


ASD 
43 

DRUGS 

RTE 


'Abundance 
3000000| 

2500000| 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


3.28 


104 


'TICr675443Xr 


T!me-> ° 2 .bo ‘ 2 .feb 3 .bcP 3 ,b 6 ’ 4.b0 ' ' 4 ,b 6 ' 5 .b 6 ' ' S.fep ' ' 6 .bo "' 6 .bb ' ’ 7.66 ' ' 7 ,b 6 ' ' 8 .bo ' 8 .fe 6 ' 9.bo ' 9 .bo ' 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.281 

436918 

10.13 

11.27 

4.043 

3878271 

89.87 

100.00 


675443.D 


Thu Jun 03 11:32:41 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052896 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquiaitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675443.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:19 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


“Average of^2B01ol3.4l3 mln7:675443iyf) 
148 


204 


80 


40 


20 


73 


51 


41 i 


63 

liUL. 


101 


89 


81 


121 


ml 


[131 

L 


176 

157 ! 189 


253 


281 


|rnfe~>_40 50 60 70 80 90 100 110 120 liO 140 lAo 160 170 180 190 260 210 220 2i0 240 250 260 270 260 

!A8undance~ ~ 


80 


60 


40 


20 ; 


' #84039; fnifcfazofSrrailhiazdfe, 2 ! 375,8 : tefr'a1iydro-6 : p7ienyf- 

204 

148 


73 


101 


127 


51 63 


89 


117 


176 

L~> 0i 4tT' ^ 0'' 7 ^ 4 f ‘4' 1 2^^^ 230 r ’^^o' Wi}^280 


675443 .D 


Thu Jun 03 11:32:42 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052897 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675443.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Sej^ 2009 20:19 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


(Abundance" 


^erag^TirfnbTT7ir mrn”675443TDT)" 


jm/z->_40 


Abundance 


0 I, . 7 , 

40 50 60 70 80 90 100 110120 1 


122 198 272 | 

135 166 .,}[ [ 207 222 243 258 ( 281 . 1 332 

ilo iioiio‘4oi^o i>o m i3o26o 2^02^0 280 2^2^02^0270 2^0290300 310 32o 3io 



201 42 


m /z-> V 40' Ob V?^1^^5o25?2ll02^orS5o24025o25o2?io25cr2So36o3^03^0 3^6 " 


675443.D 


Thu Jun 03 11:32:42 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052898 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675444,D 
DCS 

15 Sep 2009 20:33 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675444.D 


Thu Jun 03 11:32:47 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052899 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675445.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Se^2009 20:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


3.285 268527 7.11 7.66 

4.042 3507606 92.89 100.00 


675445.D Thu Jun 03 11:32:51 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052900 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675445.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^3ep 2009 20:46 

ASD 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6 -tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


KbuncJance 


80 


60 


40 


20 


in/z-> 


45 


51 


"Average or3^5^foT3.4077nIn:rB7544^DT-T 


73 


63 






T 


89 


82 




101 


|| 95, 


121 


127 


.107 


11 


WtH* rn i ~i : i I rA > I * - * -r r 

100 110 120 130 140 


135 


142 


204 


& 


176 

181 169 ! 182 189 


itriro i&n&>' 260 


40 50 60 70 


I” 


I5undance 


80 


60 


40 


20 


ol 


73 


45 51 63 

JLXtSL 1 


14 


79 


2 ] 5,5,6-te I raTiycf rd : 6 : ph e n y I- 


148 


204 


101 


89 


jm/z—> U 1 4 ! o' , ‘ 'sc/ ’ ‘ ^eo' " 7o' ' 'sb 90 11 


121 127 


108 US, 

Y-T-f-rYPf 


135-141 


176 

157 167 I 185 




675445.D 


Thu Jun 03 11:32:52 2010 


Page 2 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675445.D 

DCS 

15 Sep 2009 20:46 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


80 


82 


60 


40 


20 


^Average of4^0Ttno~47T32^ 
182 


94 


42 


105 


51 


67 

o M..,, b .rr.' .r.vy .M ■ . f . ■ 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


122 


ill L J, 138 J; 

4*H-TT^ M | , j-r i i"i |i i , i l| m i f IN n ~r i- r i- i p - r T-rfr 


303 


198 


207215 


272 

242 259 | 281 


“Abundance* 


soj 


60 


40] 




7 / 29 :UOCAf RE 


182 


94 




I 

ij 

lj 

10 

42 

i 


! 


i 

i 51 

68 S 

1 

j 

tk-riUtU-r 

T^{Wf 

VJ-rJil 

u 


122 

i 114, | 135 1 f 2 1 ® 6 


198 


214222 244 259 


272 


\ n/z~> 40 50 60 70 80 90 l5o '110120 1^14 0^50 1&3 lTo 180 'l 5o 2^0 210 220^ gSojj o 


675445.D Thu Jun 03 11:32:52 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052902 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675446.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^e^ 2009 21:00 

ASD 



j 3,28 

n K 


Time-> 2.00 ' 2,6o 

3.6o 3,50 4.C 

)0 4.50 5.00 

1 5 ,feo aoo 

’ ihb ' 1 7.66 1 ’ iho ' ‘ 6,66 f ’ s.feo ' 6.66 6.66 ‘ ‘ 




Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

4.039 

221924 

2345282 


9.46 

100.00 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:57 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052903 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675446.D 
DCS 

15 Sep 2009 21:00 


ASD 
46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-bj thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


^Abundance" 

80 

60 

40 

20 

0 


^rageW^2^?o“X41TranT6754^6.{rR 


204 


73 


101 



51 

i 1 

1 1 

89 

1 


42 


| 63 I 

, ,! 


1 

11 

! 

j j 


b 

44^44^^ 

t 


1, iitli. 



121 


131 


176 

160 j 189 


281 


2lo"220 230 240 2i>02&0 2>o' zHo 


fihundsnce 

80 

60 

40 

20 


#84039: lmida^2;i-b]tfflazole, 2 f 3;5,6-tetfafiydro-6-ph'enyl^ 
148 


73 


51 63 


101 


89 


127 




117: 


135 


176 

100 Ho 120 130 140 150 160 170 ITO 190 200 


hVz--> 40 50 60 70 80 90 


2?0 2%W 240^250 260 270 280 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:57 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052904 




















Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675446,D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^Sep2009 21:00 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.04 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


I 401 





I . v ( 0ll) i , Jill, , ■ I J- l, , I, , , wit 1 , . I irrm jl-rnMTlvMnn 

40 50 60 70 80 90 100 110 m 130 140 150 160 170 180 190 2($0 210 


214223 242 258 | 281 

nrfT- r i q i i i »‘r « * < > rr m - ! : > i rj < i i i p > > 


rnTn mij i i i rp f iii rr~rr? n-r rTTm p' r - rvp i i r ; rn 

SO 210 220 230 240 250 260 270 280 2^0 


bundanco 


WmCOUNN^ 


L 0 

_ 


40'‘SO 60 70 80 



135 «e 


214222 244 259 


So 1 (4o l io 120 1:lb lio'Wlb? U0 180 190 20cT210 22o"230 240 2^0 26 o' 2?0 


675446.D 


Thu Jun 03 11:32:58 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052905 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675447.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:14 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


fWW 

2500000 

i 

2000000 

1500000 

1000000 

i 

500000 

Cl 

4 

3.28 

/v 

04 

L _ ... .. . 

TICTB75347.D 



Time— > 

2,66 ’ ' 2,66' 

' ibo ’ 6,66 ’ 4.6o 4 ’ 4.66 6.6( 

> ' 5.66 ' 6.66' 

' 6.66 ’ 7.66 '' 7.66 ’' abo 

'' e.ko 

'' 6.66'' 6.66 n ' 


Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



3.282 


270533 

7.59 

8.22 



4.043 

3293148 

92.41 

100.00 




675447.D Thu Jun 03 11:33:02 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052906 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\67544 7.D 
DCS 

15 Sep 2009 21:14 


ASD 
47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


{Abundance 


Average of3.26?nb 3.3B2 min.: 675447.D f-T 

146 


80| 

i 

I 

60 

40 

20 ] 


73 

i 


101 


45 


51 




63 

jil 


t# 


09 


82 


121 


127 


204 


176 

,j, 5 , 7 ...™^i., j iif 

iOO 110 120 liO 140 150 160 170 1&D 190 200 


Kbundance 


80 


60 


40 


20 


#34039:1 mW a zo [2,1 -1)] th I a zole, 2,3,5,6-fcl rahydro-6- piienyf- 

148 


204 


73 


45 51 63 

J iL. 57,. ' 


m/z-> 




101 


89 






i—i—t—t L 


121 127 


40 50 60 70 80 90 


-ft* 


,1 



| 176 ! 



, , 135 -|4i 

h. 157 167 185 .,1 


675447.D Thu Jun 03 11:33:03 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052907 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675447.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 21:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance ~W2SrCUCMIE~ 



675447.D Thu Jun 03 11:33:03 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052908 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09__15_09\675448 .D 
DCS 

15 Sep 2009 21:28 


ASD 
48 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

TIC: 67544BTT “ . 


4 

04 

2000000 


! 

1500000 



1000000 



500000 



0 

3,28 

fv_ 

[ 


Z00 ' ‘ 2.&0 ' 3.56 ' 3.^6 ' 4i 

io ‘ ’ 4.66 ‘ ‘ 5.66 ' 5.66 ' 6 . 66 ' ‘ 6 . 66 ' 7 Jo'' 7.60 ’' 6.66 6.66 ' 6 . 6 o T ' 6 . 6 o 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.283 

215819 

8.13 

8.85 

4.039 

2437971 

91.87 

100.00 


675448.D 


Thu Jun 03 11:33:07 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052909 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675448.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:28 


ASD 
48 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo [2, 1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


AveTageof 372621o3,4T0muhr675448,O f-J 
148 




675448.D Thu Jun 03 11:33:08 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_05291 0 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675448.D 

DCS 

21:28 

ASD 

48 

DRUGS 

RTE 


i 42 i 

20| i 

H 51 , 122 198 

i J I, 88 J I 135 152 166 I I 9m 

Q i, t 1}.^ t jjj,. F .|l|iil|l| i _ Lijlj i, lj,L 11; ^ij,,, [ . . ijjj, ^ 208 . 

' z-> 40 50 60 70 80 90 1^0 110 120 l3o V4o 150 1^0 1>0 180 lio 2(^0 210 


272 

208 222 .242 . 258 ? I 281 290 ^ J, 

[ 2•jp 2io 2io 24o 2^6 2&"270 2^o' 2&) 300' 1 ' , 


'(Abundance 


20 j 42 


\mlz~> ° 40' &0 60 70 80 90 100 llo 120 


122 198 30 

114| . 135 ^ . 1 82 . , 186 . ^ ^ . | 21422 2 ( ^ 244 259 ' _ _ J, 

0120 lAoi' 4 0 ’150 160 l)0 180 190 2 <io’ 210 220 230 240 260 26 o' 270 2&0 290 360 


675448.D 


Thu Jun 03 11:33:09 2010 


Page 3 


Folk OIG PRR 052911 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675449.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:41 



49 

DRUGS 

RTE 


~ '.~ 4|04 ~ " ' TO- 675W9TCT 

2000000 ! 

1500000 

j 

| 1000000 
500000 

0 • u r r~r 

ime~> 2,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.282 

262826 

9.15 

10.07 

4.038 

2611063 

90.85 

100.00 



3.28 

' 2.feo^3.b6 ‘3.feo ’ 


675449.D Thu Jun 03 11:33:13 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052912 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675449.D 

DCS 

15 Sep 2009 21:41 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


148 


204 


60 


40 


20 


73 


101 


51 


63 


142 ( j , r j 


89 


fo7z~> _40 50 60 70 80 90 




121 


110 120 130 140 


29 

t¥n 


176 


150 


157 


281 


Ml?0 170 180 190 260 210 2^’3o rT 24o"So2So^ ; O rT 2^o" 


Abundance 


BO 


60 


40 


20 


W4U39 ;1 mid azop/l^lhfazote,2 1 3^76-tetrahydro~6-phen^ 

294 

148 


73 


51 63 


101 


m/z~> 40 50 60 70 


89 

i81-.ll 


127 


117! 


s81 ,1,1 Jj|j| 109 Li Ji , III ,y/ 16/ I 166 ill 
80 90 100 110 120 130 l4o 150 160 170 180 lOO 2^0 


135 


176 

157 167 I 185 


2i0 220 230 ^O^O^SoT^cT^ 


675449.D 


Thu Jun 03 11:33:14 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052913 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15__09\67544 9 .D 
DCS 

15 Sep 2009 21:41 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


RbiJndance 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


82 


Average of4.012lo4.T65 min.:675449:B~(-r 


182 

I 


H 


68 


i Q T r -r r r . mTm r r r^rTrK^TTTTT^ 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 llO 120 130 140 150 160 170 180 190 260 210 2^0 230 240 250 260 270 280 2^0 360 


94 


105 


122 




198 


303 


207 222 242 


272 
258 ! 281 


TOuridance 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


82 


68 


rn/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2^0 210 220 230 240 250 260 270 280 2^0 360 


94 

I 105 


122 


ifi&rcucm^ 


182 


135 1 ? 2 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


675449 .D 


Thu Jun 03 11:33:15 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052914 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2 009\SYSTEM4\09_15__09\675450.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 21:55 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675450,D Thu Jun 03 11:33:19 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052915 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675451.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:09 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


675451.D Thu Jun 03 11:33:23 2010 Page 1 

Folk_OIG_PRR 052916 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675452.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:23 

COCAINE STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1500000 

1000000 

500000 

0 

4 

04 

TIC7~57545ZD 


Tlme~> 

2.6o ' ' 2^0 ' 3,00 ’ 

3.^6 

1 4.bo ’ ‘ ‘ a.bc 

) ikb ' e.oo' 

’ 6.fe6 ■ ’ 7.66 " 7,fe6 

'' 8.66' 1 sio' ’ 9.66' 9.ho'" 


Ret. Time 



Area 

Area % 

Ratio % 


4.036 


1869138 

100.00 

100.00 



675452.D Thu Jun 03 11:33:29 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052917 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\0 9_15__09\675452.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:23 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.04 

C:\DATABASE\SLI . L 




COCAINE 000050-36-2 99 


undanca^ 


Average 0RVO15lb 4.126 mm,; 675452.D (-) 


ynfe--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1$0 140 150 160 170 ISO 190 2d0 210 


a,- 152 lAft i t 

35 ih ,|| 209 223 242 259 | 281 |, 

Vt / (i i - i. i f t'ri ii m i ; i i i-rriT' f i j i iv fi m i i i : r- n i i i < t tt 1 < | t t i v r i lui Tr ui l' i up m i i it i i-prJ 


So So2Jo2JoT(So2?0 2$oWm 


fAbundahce 


If 29, COCAINE 


135 166 


0 ^I , , TTY1 H-t,t4 


i/z-> 40 50 60 70 80 90 


|l t J,,| , _ 135 _ T, T ^ J 214 ri 244 259 1. J, 

l5o 110 ’120 'l'iolliT150 1^0 rfouOO l90 200 210 2^02^0 2lo 2602&) 2?0 280 290 300 


675452.D 


Thu Jun 03 11:33:29 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052918 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675453.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 15 Sep 2009 22:37 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcguisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


675453.D Thu Jun 03 11:33 :32 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052919 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675454.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 

54 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

TfC: 675454,D 

2500000 

4 

04 

2000000 



1500000 



1000000 



500000 



0 

¥ 9 , j 


Time-> 

2.bo 2,feo 3.00 3.66 4.t 

10 4.ko 1 ' 5.66 ’ 5.50 ’ ' 6.00 6.66 ' ' 7.00 ' ' 7.16 ’ ' 8.66 ' 8.66 ‘ ' 9.66 ‘ "6.66 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.293 

4.038 

133185 

2719819 

4.67 
95.33 

4.90 

100.00 


675454 .D 


Thu Jun 03 11:33:36 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052920 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675454.D 

DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.29 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


[Abundance 


Average cfX26S fo"3'398 mfrT; i 


60 


73 

1 




101 

! 


40 



1 

121 


20 

45 61 

89 

i ! 127 

1 


0^ 

| 

i 63 

[L ^.^55 

176 i ! 

r-rr- 1 -n t r-. . i i-rr-^P 


hi/z-> _ 

Abundance 


- >-r -T -I - V I n , n r i-r-n-tTr] t r i > l r rrvYtT 1 

0 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 

^8W30fTrn[dazo[2^ ~ 1 

T 

148 


121 127 


45 51 

i, 

89 

63 ) 

t. 

Igi 

!°r 

,,S7 J( J j 

_ ■.....)! U-.I- 

t \ [ t i i t [ r r* r 

60 70 80 

-4 I l‘p- 


675454 .D 


I ,1 |j I/O 

,l,il 1108 11,5, , , , 185 141 | ( 157 167 j 185 

100 110 120 iao 140 150 160 170 1 80 190 2<W 

Thu Jun 03 11:33:37 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052921 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2009\SYSTEM4\09__15__09\675454 .D 
DCS 

15 Sep 2009 22:50 


ASD 

54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.04 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

i 

80 

i 

! 

60 




1 

! 20 

1 

42 

0 

| f 5 68 

AMUk 

m/z~> 

r i r’v \ rr rr-r 

40 60 


105 


Average of 4.DT2 fo4.133TTiTn,: 6T5454XT(-y 


182 


122 

I 4 vs 162 160 

.ij.X r 


198 


303 


214 


272 

242 259 I 288 


355 


4521 


JABOndance 


82 


#29rCO CAINE 


80 

60 

40 

| 

20 U 2 

! | 

i ) 65 gQ 

UkA 


105 


122 

i 


182 


j 13 = 152166 

el. <■) IS j, J_ 


198 


214 244 259 


303 

272 ! 


;n/z-> 4X ,T «r' 80 100 lioXlo l2oTiSoXoo^So 280 T5o "i&J 38(7 4<$6’ "-SiT aW 


675454.D 


Thu Jun 03 11:33:38 2010 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_052922 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:04 


ASD 
55 

DRUGS 

RTE 



Time ~> ZO O ' ' 2.b(T ' 3.85" ' 3.k6 ' ' 4,00 ’ ' 4.50 ' ' 5 .bo ’ ‘ 5.bo ' ' 6.00 ’"Itbo ‘ ' 7,bb ' 7,5 0 ' ' 8,66 8. ko 9.1)0 ' ‘ 9.k6 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.280 

4.041 

306557 

3253712 

8.61 

91.39 

9.42 

100.00 


675455.D 


Thu Jun 03 11:33:41 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052923 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:04 


ASD 

55 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [ 2 , 1-bJ thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80 


148 


00 


40 


! 20 51 ! I 89 ; | | 

j 42] I i 63 J j If j j | 176 

_40 50 60 70 80 90 l 6 o 110 120 130 140 150 1&> 170 180 190 260 


204 


73 


101 


121 


282 




'Abundance 


80 


00 


40 


20 


Wz- 


148 


73 


51 03 


101 


89 


|81 . 

rrd-M 


127 


40 50 60 70 80 90 


|,| 117 ^ | 176 | 

few 14 0 lio"'l'(jO' 1 lo'' l 66 ' ifo ' 260 W 2 ^ 0 ^^ 246 / 2 ^ WW '260 


675455.D Thu Jun 03 11:33:42 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052924 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




675455.D Thu Jun 03 11:33:43 2010 Page 3 


Folk OIG PRR 052925 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675455.D 

DCS 

: 04 

ASD 

55 

DRUGS 

RTE 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675456.D 

DCS 

15 Sep 2009 23:18 


ASD 

56 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

4 

04 

■“ ~T!C: 675456TD 



2500000 






2000000 






1500000 






1000000 






500000 

3.28 





0 

_ L . i 

_ 





2.60 ‘" 2 .bo ' ibo ‘ J sib' 4.bo iho ' H iho 

1 ' 5.^6 " 1 6.00 ' ' 6 .ko ' 7.66 

' 7.66 ’' abo'' 8.56 '' o.bo 1 ‘ oio' ' 




Ret. Time 

Area 

Area % 


3.281 

375962 

10.36 

11.56 

4.043 

3252727 

89.64 

100.00 


675456.D 


Thu Jun 03 11:33:47 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052926 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675456.D 

DCS 

.5 Seo 2009 23 :18 



56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.28 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance/ 


80 i 


60 


40 


201 



O^Wk 

hi/z--> 40 50 60 70 80 90 


rTo iio Tlo^i^o^o 1 iff i to w i WWaff 260 W 2*0 W 


Abundance 


801 


#84T539nrnIdazo[2 > f-bjlhiazoiB, 273,5,6 : fefrahydro-6 : p Ffe nyT-"‘ 

2Q4 

148 


60! 


401 


201 


73 

I 


101 


127 


51 63 


89 


117 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 l20 130 140 150 160 170 180 190 2(30 


176 


210 2^0 230 240 2^0 2§0 


675456.D Thu Jun 03 11:33:47 2010 Page 2 


Folk_OIG_PRR_052927 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675456.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^3er^200S? 23 :18 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.04 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




i 

I 

! 


675456.D Thu Jun 03 11:33:48 2010 Page 3 


Folk OIG PRR 052928 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMet h: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675462.D 
DCS 

16 Sep 2009 00:40 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


675462.D 


Thu Jun 03 11:33:57 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052929 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675463.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 16 Sep 2009 00:54 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


■§ 

4 

03 

1500000 



1000000 



500000 



0 


i,,, 

Tfme-> 

2.1)6'' 2.66'' 3.66'' 6.66'' 4.6 

16 4,66 5.66 





t 


675463.D Thu Jun 03 11:34:01 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 052930 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2009\SYSTEM4\09_15_09\675463.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 16 Sep 2009 00:54 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



F olk_OIG_PRR_05293 1 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680102.D 

ASD 

23 Oct 2009 13:51 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


bkho MA 

680102.D Thu Jun 03 11:24:16 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052932 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680103.D 

ASD 

23 Oct 2009 14:04 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


jAbundance 

4 


TfC; 880 T 0 3 . D 

J 1500000 




1000000 


4 

.69 

500000 j 

! ! 

0 

i 

i 

i 

l,. 

1 

I 

Time~> 

2.66 2.66 3.60 6.66 4.t 

)0 4.50 

‘ 5.66 5.60 6.66'' 8.66'' 7 . 66 ' 7 , 66 ' ‘ 6.66' 6.66 6.66 ' 6.66' ’'' 



Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 


4.026 

4.687 


1486848 

907793 

62.09 

37.91 

100.00 

61.05 



680103.D 


Thu Jun 03 11:24:19 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 052933 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4~2009\SYSTEM4\lQ_23_09\680103.D 

ASD 

23 Oct 2009 14:04 

QC NIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


82 



94 


105 


; 0 ^4- nrrrrJhT 

40 50 60 70 80 90 100 llQ 120 130 140 l60 160 170 l6p ISO 2ti0 210 220 230 2^0 250 260 270 2B0 2^0 300 


""Average 


182 


122 


138 I 52 I® 6 


198 


303 


272 

207 222 242 260 I 281 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


42 


51 


S2 


#2U:COCXIN£ 


182 


’"“I 


94 


105 


68 

I i-r jtyh ttt m |> . T n ■ p i 7 r T rn^-T^7, T r> 

rn/z : ->_ 4 0 50 60 70 80 90 100 llO 120 130 140 150 160 170 1$0 1$0 200 210 220 230 240 250 2&) 270 2&0 2^0 30Q 


122 

114 1 J 135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 

1 


680103,D 


Thu Jun 03 11:24:20 2010 


Page 2 


FolkJDIG_PRR_052934 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680103.D 

ASD .. 

23 Oct 2009 14:04 

QC MIX 

3 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS U Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Codeine ® 000076-57-3 90 

Hydrocodone 000125-29-1 23 



680103.D Thu Jun 03 11:24:21 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052935 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680173.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 6:05 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680173.D Thu Jun 03 11:24:58 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052936 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680174.D 
ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Abundance 

! 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


19 


“Trcr650i74xr 


23 


! 0V— "I- > y f- 1 T 1 '" r ‘ 

frime~> 2.00 4,00 6,00 

' 8.66' ' io!oo ' i 2 !oo' 

' lilob' ‘ ieloo 

18i00' 2o!ob' 22 !oo‘ ’ 24:'00 '26!o6 ‘ 28.'00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.195 

2212531 

84.36 

100.00 

9.231 

410124 

15.64 

18.54 


680174.D 


Thu Jun 03 11:25:02 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052937 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680174 .D 
ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 9.19 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 





149 


138 


271 286 


161 


JjUlj 


Ties 2 ? 1 2.5 231 2 f 2® 




120 140 160 180 2$0 220 240 260 280 


304 317 331 345 , 

' ' 360 ' 3^0 340 ' ' 360~ 1 


#276T:T3rosta?io!one propionate. PIT53 


149 


94 

!i 107 138 I 

123 I j 161 

1i. I . . . 1 . L .1111 , , III 


271 286 


214 245 258 


318 


360 


*ioo i£cT 140 "i60 180"HScT^iio ^ 40 ^^'2&T 4 ": 3 o TiT siffi"ife 


680174.D 


Thu Jun 03 11:25:03 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052938 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10__23__09\680174 .D 
ASD 

24 Oct 2009 6:39 

DROSTENALONE PROPIONATE PREP 10-22-09 
74 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Azacycloheptan-2-one, 3-[{3-phenylp 1000126-63-4 10 

4,5,6,6a,6b,7,8,12b-0ctahydrobenzo( 019390-93-3 10 

4,6-Diamino-3-tp-chlorophenyl]-lH-p 1000214-71-0 9 


jABui 


undance 


80 


60 


40 


83 


66 





115 


103 


I jn I) || 

V "‘"3 l o "4 ^"s l o"6y 70 8^ Ifil0OlTol'^O l4t 


143 


164 


128 


186 

I 


208 


227 


216 


197 


WW' 160 IWlSo l3o 25o2^V25o^2^0 r 


2^0 

) 


246 


274 


289 


Abundance 


60 


40 


20 


7/94561; Aza^cloliepIaiv2“One l 8^{3^benyfpropT6ny0aWao]‘ 


260 


91 


127 


66 


41 


65 


83 


L 1 


104 


113 


141 155 


178 


hri/z~> 


30 


Jli m l -r F r, TT rTTrpTT T rm^aTrrr T 

40 50 60 70 80 90 100 iHo liO 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 


rrfh 

260 


i-i rrrrr i r n-nn 

270 280 2^0 


680174.D Thu Jun 03 11:25:06 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052939 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680175.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 7:13 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


680175.D Thu Jun 03 11:25:09 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR_052940 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680176.D 

ASD 

24 Oct 2009 7:47 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680176.D 


Thu jun 03 11:25:13 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052941 








Area Percent: / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\l0__23_09\680177.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


12.267 819114 78.58 100.00 

12.416 223287 21.42 27.26 


680177.D 


Thu Jun 03 11:25:17 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052942 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680177 .D 
ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 12.27 C:\DATABASE\NIST98.L 

Testosterone Enanthate 000315-37-7 99 

1.4- Estradien-3-one, 10-.epsilon1 1000151-30-9 60 

3.5- Dihydroxytoluene 000504-15-4 30 


Abundance 

A 

f 


1 80 

i 




! 60 

j 

I 



| 40 


i 

; 5 

5 

j 

20 

29 

i 

i 

67 

'1 I 



Li 

w 


124 


91 

79 | 105 


fVlfe- 


60 80 100 


Average of 127195To i2.365 min.: 680T77.DT-T 


147 


230 


161 173 1 - 5 - 


270 288 

245 I 315 


358 400 

385 


liitfi ,ll, I! A. 199 , j ,ij, , ^ { 315 | 385 j 

iio *' i4o " 160 ’ r ihb ‘ ’ 200 iicT 240 2^T SiT 35b "3^0 400 


{Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z~> 


0K- 


43 


#8454: TesToslcrone EnarUhale 


124 


55 


91 

79 105 


67 I 




147 


228 


\ 185 

161 m I 213 

111 1 


245 


270 


288 


358 


400 


315 


100 120 140 160 180 200 220 2^0 260 280 300 320 340 3&0 380 400 


40 60 80 


680177 .D 


Thu Jun 03 11:25:18 2010 
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Folk_OIG_PRR_052943 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680177.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:21 

TESTOSTERONE ENANTHATE PREP 10-22-09 
77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 12.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

4,6-Androstadien-17.beta.-ol-3-one 1000126-89-7 25 
Acetic acid, 3-[1,3]dithian-2-yl-6, 1000194-64-1 25 
Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2,5]cycl 026891-80-5 22 


r 


Sun9ance~ 


80 


60 


43 


m 


113 


I 28 


40 


20 


55 


67 






81 94 

I SI 


L 


“Average < 


145 


159 


174 


100 120 140 160 1&0 200 220 240 260 280 


207 


230 


191 


286 


268 


40 60 80 


358 398 j 

alo Tio 380 Too 



#97985:4 1 6-An8ro$(a8ren-17.b0ta.-ol-3‘One 


136 



40 6^8*0 ToTIiTTw 


286 


151 


M 


227 ^ 268 

172 185197 214 | 240 

Hil.i'A 


k,iy MV Ill'il |ii, A | | | . i T _ r _ r . 

16o" T 1w25o^ r 25o 240 260 z5o ^0 ^3^0 ‘ Tt>0 


680177.D Thu Jun 03 11:25:19 2010 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052944 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680178.D 

ASD 

24 Oct 2009 8:55 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 



Time--> 2.fe 4.00 6.F<T 8.08 


lOiOO 1 Z 00 14 i 00 18:00 laoo 20.00 22:00 24:00 26:00 28 !<xT 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680178.D 


Thu Jun 03 11:25:23 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052945 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcguisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680179.D 

ASD ".“ 

24 Oct 2009 9:29 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN 

RTE 


jfibun (fence “ .. .“TICrSB0179.0 

j 5000 

j 

4000 
3000 

j 2000 

! 10001 


fnme~> 2,00 ' 4 h6 ' 6,00 

' abo 1 ' io!oo ‘ i 2 . f oo 1 

Woo’ 10 : 00 1 is!ob 

2o!ob 22lob 24.00' ' 2S.00' '28,0(f 1 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

***NO INTEGRATED 

PEAKS*** 





680179.D 


Thu Jun 03 11:25:26 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052946 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 



jrime~> 2 j>(r~ T X5o^^ ip'ocT ' 14 loo Telo o ' 1 latcT joloo^'^ jgj oo "2 ^0 0' 26I00 1 28:0b 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.384 

295671 

1.36 

3.05 

5.698 

4888883 

22.50 

50.42 

6.327 

974377 

4.49 

10.05 

6.386 

1827011 

8.41 

18.84 

6.949 

9697261 

44.64 

100.00 

7.009 

624147 

2.87 

6.44 

7.517 

302965 

1.39 

3.12 

9.192 

2658546 

12.24 

27.42 

9.234 

455508 

2.10 

4.70 


680180.D 


Thu Jun 03 11:25:29 2010 
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Folk_OIG_PRR_052947 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD ." 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 
80 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2.38 C:\DATABASE\NIST98.L 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 91 

N-Cbz-glycyl-glycine-p-nitrophenyl 1000126-28-8 91 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 90 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

39 

0 

29 

2® . , — r - P , , . , 



pn/z-> _ 

ABundance" 

80 

60 

40 


Average of 2,366 to 2.498rnTn.: 680T80.D (-) 

79 


51 


44 


54 


62, 


65 


74 


108 


91 


87 


Vs TVo 165 


105 

165 


US" 


^fT5957TSenzyTAIcoFior 


79 


20 


51 

i 


39 


27 


hn/z-> 


01- 


31 


43 


n r t-r-^v-]-^+-+-|-| -Hr-t-rq' n-r-i-ft444q-= r-r-rq- 4 i | f -r- , 1 p . ■ -t-t^f-p-T^rT-r-p^ 4 --p-T- 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 rio 


65 
62j i 

r-1—1—*- * 


75 

i—■— t— r—i— Hr— i —1— }— 


108 


91 


105 
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FolkJDIG_PRR_052948 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD .. 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C;\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


5.70 C:\DATABASE\NIST98.L 


Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

98 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

95 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

95 


Abundance 


801 


“Average of 5.6691bT5^8T2 min,: '68D'180'. CTf) 
105 


20 


29 


91 


77 


51 

! 65 


39 


212 


167 


194 


, .ill iiiii , ni 115123 133141 152 ,| 181 , u 

-f ~ n t r|4y r i / v‘ T*TVp~rT-rTTT TT~ r i rrr rn i r yf-rr^ r- ; i 'm- j- r r r rq i nr ] r n t frr -r^ 


227 


256 


U U A n-rr i r t Vi-Vr i r P rV r p 1 ; v r J t-ry‘-rri - n i r f l l n prlL r r~i i ri i < rr i i l i t i t i i r ' j i i v T - i i j ‘ rt rn i f i i i rr~ i rrt < n m n q Pi -rr q - r r < i -pr- ? -; rq i rn p i t-i 

Z-> 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2"t0 220 230 240 250 


Abundance 

! 

i 

80 

60 

40 

j 20 
0 

| ra/Z‘-> 


105 


#465T4:15enzy! Benzoate 



91 

1 



7 I , 


1 i 

51 1 i 

212 

39 

65 I ; 

i j j 

194 | 

1 167 

1827 L , 

< _ jiL jJii. . _ 

I 153 j ! !, 

r TjTFTT pTr 1-p rrqn "“p np 1 ^ ^ 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

no lio ido i4o iso’ i4o' iio iio ibb 266 ' i\o 220 ' 2 bo 246 2&0 " 1 
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Folk_OIG_PRR_052949 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 200 9 10:04 

Sample Name : mm 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 6.33 C:\DATABASE\NIST98.L 

E-11-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 91 

Ethyl 9-hexadecenoate 054546-22-4 87 

Ethyl 9-hexadecenoate 054546-22-4 64 


R5un3anos-“ 7^a^^Og7To6^6Frrirrrr6flmBD:[JTT 

l i ¥ 
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Folk_OIG_PRR_052950 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\10__23_09\680180 .D 
ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 6.39 C:\DATABASE\NIST98.L 


Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

97 

Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

95 

Hexadecanoic 

acid, ethyl 

ester 

000628-97-7 

95 



680180.D 


Thu Jun 03 11:25:34 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10J23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 6.95 C:\DATABASE\NIST98.L 

Ethyl Oleate 000111-62-6 99 

Ethyl Oleate 000111-62-6 99 

Ethyl 9-octadecenoate, (E)- 1000130-91-6 95 


(Abundance 



7^verageoT0071o^7997lTi[rL: 01Jfy 



Abundance 


80 


60 


40 


20 


29 
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JUlilnJ 


55 


“#m555T^rOfea(e _ 


41 
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I ! 137 55 180 ; j 
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100V Olfeo 140 150 l‘do 1 1‘^oTi to Wo 2002 fd 2^0 So S 5 o 260 2^0 2?02§0 2S§0 3<io 3i0’ 
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Folk_OIG_PRR_052952 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 
80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6 7.01 C:\DATABASE\NIST98.L 


Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

95 

Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

94 

Octadecanoic 

acid. 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

94 


Abundance - 


aa 


Average of 6.9971 


80 

60 

40 

20 




101 


43 


57 


29 


73 


157 


115 143 

126 


171 185 199 2 ] 3 227 241 255 


269 


283 


312 

^ j 


30 SOW’70 85 9b ibb Ito K 14olWoi^b7^ T bom r 20^ 2T0 220230 2402^502^^0^0 3&nl 0 


Abundance' 


80 


88 


#117072: Ocfedec^nolclfcld, elfiyl esTer 


60 


40 j 


201 


43 


101 


55 


29 


69 


,1, II. 


[n/z-> ° ^ 0 lj>bl60 1 220 


312 ! 


157 


115 


125 


143 


M34 1 


269 

171 185 199 213 227 241 255 !j 283 


297 


680180.D 


Thu Jun 03 11:25:36 2010 


Page 7 


Folk_OIG_PRR_052953 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^0ct2009 10:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


7 7.52 C:\DATABASE\NIST98.L 

2-Methyl-Z,Z-3,13-octadecadienol 1000130-90-5 64 
E-11-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 64 
Ethyl 9-octadecenoate, (E)- 1000130-91-6 59 
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Folk_OIG_PRR_052954 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680180.D 

ASD 

24 Oct 2009 10:04 


ASD 

80 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C : \ DATABASE \ PMW__T0X2 . L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


8 9.19 C:\DATABASE\PMWJTOX2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 


Abundance 





149 


138 


i ,iMi MW 

VVVH L -v-r-T 


120 lio 


271 286 


161 


177 189 201 215 231 2 f 258 


1 Jit , MU jv . , 'V ' j . . IIS . y , v'K - , ( ., 

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


304 317 331 345 


360 


[Abundance 


80; 


60 


40 


20 


57 


#2761: Drostanolone propionate' PT753“ 


94 


149 


mlz-> 


i 107 138 

123 p' f 
'4'o' ‘ ' 60' ‘ ‘ Vo' idO Jb ' 140 


271 286 

1 ® 1 214 245 258 

ibb '' 180" ’ 24 o 2bo ' 2^0 ' ’ 


318_ 360 

’ 320 ' 3 J 0 " "S&T 


680180.D 


Thu Jun 03 11:25:37 2010 
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Folk OIG PRR 052955 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\l0__23__09\680180.D 

Operatox* : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 10:04 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 80 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


9 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Bicyclo[4.1.0]heptan-2-ol, (1.alpha 007432-49-7 9 

4,7-Methano-1H-inden-1-ol, octahydr 055255-97-5 9 

Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-diacet 1000143-00-9 9 
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Folk_OIG_PRR_052956 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680181.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 10:38 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 

Integrator : RTE 



Ret. Time 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680181.D Thu Jun 03 11:25:44 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 052957 







Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680182.D 

ASD 

24 Oct 2009 11:12 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN 

RTE 


m 


lme--> 2,0 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680182.D 


Thu Jun 03 11:25:47 2010 


Page 


Folk_OIG_PRR_052958 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680183.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : HHHHH 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: SCREEN 

Integrator : RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


12.280 2408899 86.36 100.00 

12.411 380334 13.64 15.79 
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Folk_OIG_PRR_052959 






Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680183.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 12.28 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 




Testosterone dipropionate 

000000-00-0 

94 


Testosterone 

000058-22-0 

30 


Atropine 

@ 000051-55-8 

10 
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Folk_OIG_PRR_052960 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680183.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 11:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 12.41 C:\DATABASE\NIST98.L 

Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2,5]cycl 026891-80-5 27 

[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol 000602-09-5 9 

[4-(Adamantyl-1)phenoxy]acetic acid 1000140-77-0 9 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680184.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 12:20 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


680184.D Thu Jun 03 11:25:57 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR 052962 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680185.D 

ASD 

24 Oct 2009 12:54 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 


KBundance "' “ . ^rieT68?TO5Xr 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 










Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

***NO INTEGRATED 

PEAKS*** 
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Area Percent / Library Search Report 
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Folk OIG PRR 052964 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680186.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 13:28 

Sample Name : DROSTENOLONE PROPIONATE 

Submitted by : 

Vial Number : 74 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 9.19 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Drostanolone propionate 000521-12-0 99 


^bimdance 


Average Qr$7r5&W$Z22 minT680^6irF) 


I 29 

20 j I 41 


m/z-> 

f^bund^nce - 






| 

271 286 

8*1 

o 

-4 

- CP 
CP 




$9 

1 

j 121 

161 



J 1 

k ILlJi 

j 

JL . 

IJL 1:. j, ]i ,,lii 

„ ,, '"»,»» 231 T^f 

11 .Jil 1.. .rjill,. . lll.U 1 . 1. h Ilk t.L 

1 . , 

].. 302 317 332 346 

' 80 ' 

ido 120 140 

E I 4 l r 1 I 1 T k J i T i * I i T i it t r iiI r 1 f 

160 180 260 220 240 260 

-0 

rs 

3 <Jo ' 3^0 ‘' 3^6 


ff^QlTOroslanotone propfonaleT “PT753 


20 


94 

149 



i 

138 | 



1 1 

123 j 161 

1 0- 

j 

, 1 i 

..U A ; r J,,j.. 


271 286 


245 258 


_ 
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Folk_OIG_PRR_052965 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680186.D 
ASD 

24 Oct 2009 13:28 

DROSTENOLONE PROPIONATE 

74 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 9.23 C:\DATABASE\NIST98.L 

Morphinan-4-ol-6-one, N-formyl- 076193-30-1 9 

Acetic acid, 1-cyano-l-(1-cyclopent 1000156-29-2 9 

Furanidin-2-one, 3,4-dedihydro-dihy 1000126-02-3 9 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


31 


45 


ln/z--> ° ! 40 " " W"' lo ' 1ST 140 


Average of 9,222 to 9.323 min,: 680186.D (-) 


174 


213 


84 


152 


66 


130 


98 


164 


160 


188 


W 


2OT ' 


227 


2$0 


2?0 285 

274 


24(T 200 


280 


345 358 

HiStT' 32 cT 53o" ^ 


lAbundanco 


80 


60 


40 


20 


m/z~> 


0L 


73 


43 


58 




91 


#426652: Mojphman-4-ol : 6 : 6ne l N-formyl- 
213 


157 


285 


115 


103 


128 


141 


182 


169 


195 


240 


227 


4 cT ' 'm r r 'm 160 120 140 160 160 200 So ' 240 2S0 266 360"^ 320' "340 


267 


256 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680187.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 14:02 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 
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Folk_OIG_PRR_052967 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\l0_23_09\680188.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 14:37 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23__09\680189.D 

ASD 

24 Oct 2009 15:11 

TESTOSTERONE ENANTHATE 

77 

SCREEN 

RTE 


Abundance 
| 3500001 


“ TIUT6 80T89TU“ 


3000001 


250000 


2000001 


1500001 


100000 


0 

Fime-> 2. 


12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


t« Time 



ea % 


Ratio % 


12.263 

12.412 


1096613 

123130 


89.91 

10.09 


100.00 

11.23 


680189 .D 


Thu Jun 03 11:26 :15 2010 
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Folk_OIG_PRR_052969 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680189.D 

ASD 

24 Oct 2009 15:11 

TESTOSTERONE ENANTHATE 

77 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 12.26 

C:\DATABASE\PMWJTOX2.L 




Testosterone dipropionate 

000000-00-0 

90 


Testosterone 

000058-22-0 

30 


Atropine 

@ 000051-55-8 

10 



Abundance 


80 


60 


40 


20 


i 0 


85 


1?4 


#1865: Testosterone diproplonale PI 853 


147 


358 


228 


Vo' ' ' 60 so 166 iio ' iVo i6(T W T 6 o ' ’ 2 io 


270 
252 * 

2402 ^ 02^0 


288 


315 


400 

I 


385 


L-1 


366 320 ' ’ 3W 360^380 '460 I 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\10_23_09\680189.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 24 Oct 2009 15:11 

Sample Name : TESTOSTERONE ENANTHATE 

Submitted by : 

Vial Number : 77 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 12.41 C:\DATABASE\NIST98.L 

7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 001500-85-2 35 

Pyridine, 2-ethyl-4,6-dimethyl- 001124-35-2 27 

3 -Cyclohex-1-eny1-prop-2 -enal 1000193-70-2 22 
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